Una publicación original de XdoM, ya que no hay disponibles en 


Nota de Horus: Wikipedia debido a que es novedad global... 


Son populares las estatuas de Cristo por todo el mundo... 

A mi me encantó siempre la del "Cristo Redentor" de Brasil... 
Precisamente Brasil está estrenando este año una estatua más 
alta del denominado: "Cristo Protector” de Encantado, Brasil, 
ahora es mi estatua favorita del mundo... 

Aquí incluyo las estatuas de ambos y otras más... 


Y va con mi fe, cada quien su fe, yo respeto... 


Gracias por sus visitas al XdoM... 


"Cristo Protector" de Encantado, Brasil (Año 2022) 


El nuevo Cristo Protector... Este año la están terminando... 


Bellísima estatua... Excelente ubicación... 


Este año ya está siendo visitada en Brasil por habitantes de todo 
el Planeta Tierra... Belleza de estatua... 


En palabras de la BBC del Reino Unido... 


Es una nueva estatua llamada Cristo Protector, que con sus 43 metros de altura sobre su pedestal superará en altura al icónico Cristo 
Redentor de Río de Janeiro, de 38 metros de altura. 

Eso la convertirá en la tercera estatua de Jesús más alta del mundo. 

Esta semana le agregaron la cabeza y los brazos extendidos a la estructura, que se empezó a construir en 2019. 

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-56710195 


Nota de Horus: En palabras de Wikipedia... 


Por acá la que fue la favorita de mi vida hasta el El Cristo Redentor o Cristo del Corcovado es una estatua art 

presente año: Cristo Redentor o Corcovado, también déco de Jesús de Nazaret con los brazos abiertos mostrando a la 

de Brasil... ciudad de Río de Janeiro, Brasil. 
La estatua tiene una altura de 38 metros sobre un pedestal de 8 
metros.12 Este monumento fue inaugurado el 12 de octubre de 
1931, después de aproximadamente cinco años de construcción. 
El Cristo del Corcovado, es uno de los atractivos turísticos más 
importantes de Brasil y, para los creyentes, un lugar de 
peregrinación. Al cumplirse los 80 años de su inauguración, en 
2011, se celebró una exposición que repasa la historia del 
monumento y, sobre todo, cómo esta estatua se ha convertido en 
punto de referencia para los brasileños e inspiración para sus 
artistas. 
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